EUROPHON • Modd. ES 59 e ES 60. Apparecchi ad onde medie e corte a modulazione di am- 
piezza, e banda onde ultracorte a modulazione di frequenza. Media frequenza AM a 460 kc/s; 
media frequenza FM a 10,7 Mc/s. Sensibilita onde medie: 25 microvolt per 50 milliwatt <Tuscita. 

Resa d’uscita 3 watt. Consumo 35 watt. 


















































